MARYA z Dutkow KROLOWA 


żona sierżanta miejskiej Straży pożarnej 


przeżywszy lat 28, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona Św. Sakramen- 
tami, zmarła dnia. g sierpnia 1912 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L.42 przy ulicy Kościuszki w Półwsiu Zwierzynieckiem 

nastąpi w niedzielę dnia 11 b. m. o godz. wpół do 6 po południu, wprost na miejsce wiecznego 

spoczynku, na który-to smutny obrzęd stroskany mąż, rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 12 b. m. o godzinie 8 rano w kościele paraf. św. Salwatora na Zwierzyńcu. 


Zakład pogrzebowy ,,Conccrdia J. Wolrego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


